Karol Dutkiewicz 


przeżywszy lat 22, opatrzony św. Sakramentami zmarł d. 13 Kwietnia 1855 r. 


Pozostali rodzice i babka po stracie jedynego syna, zapraszają Krewnych, Znajomych 1 po- 
bożną Publiczność, na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we środę dma lI5 Kwietnia 
o godzinie 4 popołudniu, z domu Nr. II Rynek Kleparski, wprost na cmentarz. 


Z drukarni Związkowej w Krakowie ulica św. Jana Nr. 13. 


